रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


APANA 


NE 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii ) 
PART II _ Section 3 _ Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , अगस्त 26 , 2017 / भाद्र 4 , 1939 
NEW DELHI , SATURDAY , AUGUST 26, 2017/ BHADRA 4, 1939 


सं . 2448 ] 
No . 2448 ] 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

(उपभोक्ता मामले विभाग ) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 22 अगस्त , 2017 


का . आ . 2792 ( अ ). - भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम (1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो 
गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम | स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष | स्थापित तिथि । भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द होने | रद्द होने की 
संख्या और शीर्षक 

हैं , अगर हैं, की संख्या वर्ष और शीर्षक | 


तिथि 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4) 


( 5 ) 


1. 


21 अगस्त 


21 अगस्त 


2017 


2017 


आई एस 326 ( भाग 9/ अनुभाग 1) : 
2017/ आई एस ओ 1241 : 1996 प्राकृतिक 

और संश्लेषित सुगंध सामग्री के नमूने लेने और 
परीक्षण की पद्धतियां भाग 9 एस्टर वैल्यू फ्री 

अल्कोहल का निर्धारण अनुभाग 1 
एसिटिलीकरण के पहले और बाद के एस्टर 

मूल्यों का निर्धारण तथा फ्री और कुल । 
अल्कोहल का मूल्यांकन ( तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 326 ( भाग 9) : 1980 
प्राकृतिक और संश्लेषित सुगंध सामग्री 

के नमूने लेने और परीक्षण की 
पद्धतियां भाग IX एस्टर वैल्यू 
निर्धारण एसिटिलीकरण और फ्री 
अल्कोहल के बाद ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
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21 अगस्त 


21 अगस्त 


2017 


2017 


आई एस 326 ( भाग 9) : 1980 
प्राकृतिक और संश्लेषित सुगंध सामग्री 

के नमूने लेने और परीक्षण की 
पद्धतियां भाग IX एस्टर वैल्यू 
निर्धारण एसिटिलीकरण और फ्री 
अल्कोहल के बाद ( दूसरा पुनरीक्षण ) 


MO 


21 अगस्त 


21 अगस्त 
2017 


2017 


आई एस 326 ( भाग 11 ) : 1986 
प्राकृतिक और संश्लेषित सुगंध सामग्री 
के परीक्षण की पद्धतियां भाग 11 
कार्बोनिल मात्रा का निर्धारण और 
कार्बोनिल योंगिको की मात्रा ( दूसरा 

पुनरीक्षण ) 


4 . 


21 अगस्त 


21 अगस्त 

2017 


2017 


आई एस 326 ( भाग 9/ अनुभाग 2) : 
2017 / आई एस ओ 3794 : 1976 प्राकृतिक 
और संश्लेषित सुगंध सामग्री के नमूने लेने और 
परीक्षण की पद्धतियां भाग 9 एस्टर वैल्यू फ्री 

अल्कोहल का निर्धारण अनुभाग 2 
एसिटिलीकरण के बाद एस्टर मूल्यों के 
निर्धारण से फ्री अल्कोहल का आकलन 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 
__ आई एस 326 ( भाग 11/ अनुभाग 1) : 
2017 / आई एस ओ 1271 : 1983 प्राकृतिक 
और संश्लेषित सुगंध सामग्री के नमूने लेने और 
परीक्षण की पद्धतियां भाग 11 कार्बोनिल 

मात्रा का निर्धारण अनुभाग 1 फ्री 
हाइड्रोक्सीलएमाइन विधि ( तीसरा 

पुनरीक्षण ) 
आई एस 326 ( भाग 11/ अनुभाग 2) : 

2017 / आई एस ओ 1279 : 1996 
प्राकृतिक और संश्लेषित सुगंध सामग्री के नमूने 

लेने और परीक्षण की पद्धतियां भाग 11 
कार्बोनिल मात्रा का निर्धारण अनुभाग 2 

पोटेंटीओमेट्रिक विधियाँ 
हाइड्रोक्सीअमोनियम क्लोराइड के उपयोग 

द्वारा (तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 326 ( भाग 23) : 2017/ प्राकृतिक 
और संश्लेषित सुगंध सामग्री के नमूने लेने और 
परीक्षण की पद्धतियां भाग 23 परीक्षण के 

नमूने तैयार करना 
आई एस 326 ( भाग 24 ) : 2017/ आई एस | 
ओ 7660 : 1983 प्राकृतिक और संश्लेषित । 
सुगंध सामग्री के नमूने लेने और परीक्षण की 
पद्धतियां भाग 24 मुश्किल से – साबुन बनाने 
बाले एस्टरधारी तेलों के एस्टर मान का 

निर्धारण 
आई एस 326 ( भाग 25) : 2017/ आई एस | 
ओ 14714 : 1998 प्राकृतिक और संश्लेषित 
सुगंध सामग्री के नमूने लेने और परीक्षण की 
पद्धतियां भाग 25 अवशिष्ट बैंजीन सामग्री 

___ का निर्धारण 
आई एस 1448 ( भाग 31 ) : 2017 
पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों की परीक्षण 


आई एस 326 ( भाग 11) : 1986 
प्राकृतिक और संश्लेषित सुगंध सामग्री 
के परीक्षण की पद्धतियां भाग 11 
कार्बोनिल मात्रा का निर्धारण और 
कार्बोनिल योंगिको की मात्रा ( दूसरा 

पुनरीक्षण ) 


5. 


21 अगस्त 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2017 


21 अगस्त 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2017 


21 अगस्त 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2017 


21 अगस्त 


आई एस 1448 ( भाग 31) : 1968 
पैट्रोलियम एवं इसके उत्पादों की 


21 अगस्त 
2017 


2017 
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परीक्षण पद्धतियाँ भाग 31 धूम्रपान 

बिंदु( पहला पुनरीक्षण ) 
IS 3554 : 1966 इलेक्ट्रोप्लेटिंग से | 

संबंधित शब्दों की शब्दावली 


21 अगस्त 
2017 


21 अगस्त 
2017 


पद्धतियां [ पी : 31 ] धूम्रपान बिंदु केनिर्धारण 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
9 . आई एस 3554 : 2017 विघुत आवरण से 
संबंधित पारिभाषिक शब्दावली (पहला 

पुनरीक्षण ) 
10 . || आई एस 8593 ( भाग 2) : 2017 प्लांट एवं | 
मशीनरी में यथा लागू केन्द्रीय स्नेहन हेतु 
अनुसंशाएँ भाग 2 ग्रीज स्नेहन (पहला 

पुनरीक्षण ) 


21 अगस्त 

2017 


21 अगस्त 
2017 


आई एस 8593 ( भाग 2 ) : 1988 
2017 प्लांट एवं मशीनरी में यथा 
लागू केन्द्रीय स्नेहन हेतु अनुसंशाएँ 

भाग 2 ग्रीज स्नेहन 


11 . । 


21 अगस्त 


21 अगस्त 


2017 


2017 


आई एस 9873 ( भाग 3) : 2017/ आई एस | 

ओ 8124-3 : 2010 खिलौनो की सुरक्षा 
भाग 3 कुछ तत्वों का स्थानांतरण ( दूसरा 

पुनरीक्षण ) 


आई एस 9873 (भाग 3) : 
1999 / आई एस ओ 8124- 3 : 1997 
खिलौनो की सुरक्षा हेतु अपेक्षाएँ भाग 
3 कुछ तत्वों का स्थानांतरण (पहला 

पुनरीक्षण ) 
लागू नहीं 


12. 


लागू नहीं 


21 अगस्त 
2017 


13. 


21 अगस्त 
2017 


21 अगस्त 
2017 


| 


आई एस 11726 : 1985 / आई एस 

ओ 2954 : 1975 घूर्णी एवं 
प्रत्यागामी मशीन की कंपन तीव्रता 
मापने के लिए उपकरणों की 

आवश्यकत्तायें 


21 अगस्त 


21 अगस्त 


2017 


2017 


आई एस / आई एस ओ 10532 : 1995 मृदा - 

संचालन मशीनरी - मशीन - मॉउटिंड 
रिट्रीवॉल युक्ति - निष्पादन अपेक्षाएँ 
आई एस 11726 : 2017/ आई एस ओ 

2954 : 2012 घूर्णी एवं प्रत्यागामी । 
मशीनरी का यांत्रिकीय कंपन – कंपन तीव्रता 

मापने के लिए उपकरणों के लिए 
आवश्यकत्तायं ( पहला पुनरीक्षण ) 

आई एस 13360 ( भाग 6/ खंड 3) : 
2016/ आई एस ओ 75 -1 : 2013 प्लास्टिक 
- परीक्षण पद्धतियां भाग 6 तापीय गुणधर्म 
अनुभाग 3 भार के तहत विक्षेय का तापमान 
ज्ञात करना - सामान्य परीक्षण पद्धति 

__ ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 13363 : 2017 स्वचल वाहन - 
__ एयर ब्रेक प्रणाली - ड्रेन वाल्वों हेतु 
कार्यकारिता अपेक्षाएँ ( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 13665 : 2017/ 6421 : 2012 
हाइड्रोमीटरी - जलाशयों में अवसादन के 
आकलन के लिए विधि ( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 13961 ( भाग 2) : 2017/ आई ई । 
सी 60832- 2 : 2010 खुले विधुन्मय के लिए 
ऊष्मारोधी स्टिक एवं जोड़ योग्य युक्तियाँ 
भाग 2 जोडने योग्य युक्तियाँ ( पहला 

पुनरीक्षण ) 


आई एस 13360 ( भाग 6/ खंड 3) : 
2013/ आई एस ओ 75 - 1 : 2004 
प्लास्टिक - परीक्षण पद्धतियां भाग 6 

तापीय गुणधर्म अनुभाग 3 भार के 
तहत विक्षेय का तापमान ज्ञात करना 
- सामान्य परीक्षण पद्धति ( पहला 

पुनरीक्षण ) 
आई एस 13363 : 1992 स्वचल 
वाहन – एयर ब्रेक प्रणाली - ड्रेन 
वाल्वों हेतु कार्यकारिता अपेक्षाएँ 


15. 


21 अगस्त 


21 अगस्त 
2017 


2017 


21 अगस्त 
2017 


आई एस 13665 : 1993 
जलाशयों में अवसादन के मापने की 

__ पद्धतियां 


21 अगस्त 
2017 


21 अगस्त 
2017 


21 अगस्त 
2017 


__ आई एस 13961: 1994 खुले । 
विधुन्मय के लिए विघुत रोधन खम्बों 
(विघुत रोधित छड़ों) और यूनीवर्सक 

और अनुव्यनक फिटिंग 
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21 अगस्त 


21 अगस्त 

2017 


2017 


18. आई एस 14817 ( भाग 2) : 2017 / आई एस 

ओ 10816 - 2 : 2009 यांत्रिकीय कंपन - 
अघुर्णी हिस्सों पर मापन द्वारा मशीन कंपन 
का मूल्यांकन भाग 2 1500 च/ मि , 1800 
च / मि , 3000 च/ मि और 3600 च/ मि की 

सामान्य परिचालन गति के साथ 50 
मेगावाट से अधिक भूमि – आधारित भाप 

टर्बाइन और जनरेटर 
19 . आई एस 15369 : 2017 वाल्टस (कोष 
कक्ष) की संरचना - रीती संहिता (पहला 

___ पुनरीक्षण ) 
20. | __ आई एस 16305 : 2017 साईकिल - 
बाइसिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली 

पारिभाषिक शब्दाबली 
21 . आई एस 16323 : 2017/ आई एस ओ 

25862 : 2009 शिप एवं मेरिन प्रोधोगिकी | 
- मेरिन मैग्नेटिक काँम्पासिस , एवं एजीमुथ 

पठन डिवाइस 


___ आई एस 10816- 2 : 2001 
यांत्रिकीय कंपन - अघुर्णी हिस्सों पर 

मापन द्वारा मशीन कंपन का 
मूल्यांकन भाग 2 1500 च/ मि , 1800 
च/ मि , 3000 च/ मि और 3600 च/ मि 
की सामान्य परिचालन गति के साथ 

50 मेगावाट से अधिक भूमि - 
आधारित भाप टर्बाइन और जनरेटर 
आई एस 15369 : 2003 वाल्टस 
( कोष कक्ष) की संरचना - रीती 

संहिता 
लागू नहीं 


21 अगस्त 


21 अगस्त 
2017 


2017 


21 अगस्त 


लागू नहीं 


2017 


21 अगस्त 
2017 


21 अगस्त 
2017 


आई एस 4045 : 2006/ आई एस ओ 
449 : 1997 ( दूसरा पुनरीक्षण), आई | 

एस 9966 : 2006/ आई एस ओ । 
613 : 2000 ( पहला पुनरीक्षण), आई 

एस 8638 : 2006/ आई एस ओ 
2269 : 1992 ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

लागू नहीं 


21 अगस्त 
2017 


लागू नहीं 


21 अगस्त 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2017 


24. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


21 अगस्त 
2017 


22 . | आई एस 16380 : 2017 भूकृत्रिमों के मिट्टी | 
से बाहर खींचने पर प्रतिरोध ज्ञात करने की 

परीक्षण विधि 
23. आई एस 16483 : 2017 भूकृत्रिम - 
पोलोओलीफीन भूकृत्रिम में कार्बन बलैक के 

विकीर्णन निर्धारित करने की 

___ माइकोसकोपिक विधि 
आई एस 16493 : 2017 भूकृत्रिम - 
असंरक्षित और संरक्षित भू झिल्लियाँ के 
पिरामिड पंचर प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 

___ परीक्षण की विधि 
25. | आई एस 16583 : 2017 पेपरमीट का तेल , | 
मेन्था पाईप्रिन्टा ( भारतीय प्रजाति) 

विशिष्टि 
26. | आई एस 16621 : 2017 खाद्य सामग्री , | 

औषधियों और पेयजल के संपर्क में आने 

वाले पॉलीइथाइलीन एवं 
पॉलीप्रोपायलीन के संघटकों की निश्चित 

सूची 
27 . आई एस 16648 ( भाग 1) : 2017 केन्द्रित । 
सौर तापीय – विशिष्टि भाग 1 पैराबोलाइड 

डिश कान्सेनट्रेटर 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


21 अगस्त 
2017 


| 


21 अगस्त 
2017 


आई एस 10141 : 2001 ( पहला 
पुनरीक्षण ), आई एस 10909 : 2001 | 

( पहला पुनरीक्षण ) 


21 अगस्त 
2017 


21 अगस्त 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2017 
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21 अगस्त 


21 अगस्त 
2017 


2017 


आई एस / आई एस ओ 1940 - 2 : 
1997 यांत्रिकीय कंपन - भाग 2 
संतुलन त्रुटियों रोटर के लिए संतुलन 

गुण आवश्यकताएँ 


21 अगस्त 


21 अगस्त 


2017 


2017 


28. | आई एस / आई एस ओ : 21940-14 : 2012 | 

यांत्रिकीय कंपन - रोटर संतुलन भाग 14 
शेष त्रुटियों का मून्यांकन करने के लिए 

प्रक्रिया 
29 . | आई एस / आई एस ओ 21940- 23 : 2012 | 

यांत्रिक कंपन रोटर संतुलन भाग 23 संतुलन 
यंत्रों के मापन स्टेशनों के एन्कलोजर एवं 

अन्य सुरक्षात्मक मापन 
आई एस/ आई ई सी / टी आर 61850 - 1 : 

2013 संचार नेटवर्क और बिजली की 
उपयोगिता स्वचालन के लिए सिस्टम भाग 1 

प्रस्तावना एवं समीक्षा 
आई एस / आई ई सी 61968 -9 : 2013 
विघुत उपयोगिताओं हेतु समाकलन - 
वितरण प्रणाली के प्रबंधन के लिए इंटरफेस 
भाग 9 मीटर रीडिंग एवं नियंत्रण के लिए 

इंटरफेस 


___ आई एस / आई एस ओ 7475 : | 

2002 यांत्रिक कंपन - संतुलन 
मशीनें - मापन स्टेशन के लिए अहाते 
और अन्य संरक्षी उपाय | 

लागू नहीं 


21 अगस्त 


लागू नहीं 


2017 


31 . 


21 अगस्त 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


2017 


इस भारतीय मानक की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकता , चंडीगढ़ , चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद , बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर, कोयंबतूर , 
गुवाहाटी , हैदराबाद, जयपुर, नागपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को 
http:// www. standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 


[ संदर्भ: पब/ 3/ 3/ 2017- 18] 
सी. बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd August, 2017 
S . O . 2792 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian 
Standards Rules, 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars 
of which are given in the second column of schedule hereto annexed has been established on the date 
indicated against it in third column . The particulars of the standards , if any, which are given in the fourth 
column shall also remain in force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in 
the fifth column . 
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SCHEDULE 


Sl. No. 


No. Year and Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. Year of the Indian 
Standards to be cancelled , if 

any 


Date of 
cancellation 


( 3 ) 


(5 ) 


( 1) 
1. 


21 Aug 2017 


21 Aug 2017 


(4 ) 
IS 326 ( Part 9 ) : 1980 
Methods of Sampling and 

Test for Natural and 
Synthetic Perfumery 

Materials Part IX 
Determination of Ester Value 
after acetylation of free 

alcohols 
( Second Revision ) 


(2 ) 
IS 326 (Part 9 /Sec 1 ) : 2017 /ISO 
1241 : 1996 Methods of Sampling 
and Test for Natural and Synthetic 

Perfumery Materials Part 9 
Determination of ester values and 

Free Alcohols Section 1 
Determination of ester values, before 
and after acetylation and evaluation 
of the contents of free and total 

alcohols (Third Revision ) 
IS 326 ( Part 9 /Sec 2 ) : 2017 /ISO 
3794 : 1976 Methods of Sampling 
and Test for Natural and Synthetic 

Perfumery Materials Part 9 
Determination of Ester Value and 
Free Alcohols Section 2 Estimation 

of free alcohols content by 
determination of ester value after 

acetylation 
( Third Revision ) 


21 Aug 2017 


21 Aug 2017 


IS 326 (Part 9 ) : 1980 
Methods of Sampling and 

Test for Natural and 
Synthetic Perfumery 

Materials Part IX 
Determination of Ester Value 
after acetylation of free 

alcohols 
(Second Revision ) 


21 Aug 2017 


| 


21 Aug 2017 


21 Aug 2017 


IS 326 ( Part 11 /Sec 1) : 2017 /ISO 
1271 : 1983 Methods of Sampling 
and Test for Natural and Synthetic 

Perfumery Materials Part 11 
Determination of Carbonyl Value 
Section 1 Free Hydroxylamine 

Method 

(Third Revision ) 
IS 326 ( Part 11 /Sec 2 ) : 2017 /ISO 
1279 : 1996 Methods of Sampling 
and Test for Natural and Synthetic 

Perfumery Materials Part 11 
Determination of Carbonyl Value 
Section 2 Potentiometric Methods 
Using Hydroxylammonium Chloride 

( Third Revision ) 
IS 326 (Part 23) : 2017/ISO 356 : 
1996 Methods of Sampling and Test 
for Natural and Synthetic Perfumery 
Materials Part 23 Preparation of Test 

Samples 
IS 326 ( Part 24) : 2017 /ISO 7660 : 
1983 Methods of Sampling and Test 
for Natural and Synthetic Perfumery 
Materials Part 24 Determination of 
Ester Value of Oils Containing 

Difficult- to- Saponify Esters 
IS 326 (Part 25 ) : 2017/ ISO 14714 : 
1998 Methods of Sampling and Test 
for Natural and Synthetic Perfumery 
Materials Part 25 Determination of 

Residual Benzene Content 


IS 326 (Part 11 ) : 1986 
Methods of Test for Natural 
and Synthetic Perfumery 

Materials Part 11 
Determination of Carbonyl 

Value and Content of 
Carbonyl Compounds 

( Second Revision ) 
IS 326 (Part 11) : 1986 
Methods of Test for Natural 
and Synthetic Perfumery 

Materials Part 11 
Determination of Carbonyl 

Value and Content of 
Carbonyl Compounds 
(Second Revision ) 

NA 


21 Aug 2017 


15. 


21 Aug 2017 


NA 


21 Aug 2017 


NA 


NA 


21 Aug 2017 


NA 


NA 
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21 Aug 2017 


21 Aug 2017 


IS 1448 (Part 31) : 2017 Methods 

of Test for Petroleum and its 
Products [P : 31] Determination of 

Smoke Point 

( Second Revision ) 
IS 3554 : 2017 Glossary of Terms 
Relating to Electroplating (First 

Revision ) 


IS 1448 (Part 31) : 1968 

Methods of Test for 
Petroleum and its Products 

[P : 31] Determination of 
Smoke Point (First Revision ) 
| IS 3554 : 1966 Glossary of 

Terms Relating to 

Electroplating 


9 . 


21 Aug 2017 


21 Aug 2017 


10 . 


21 Aug 2017 


21 Aug 2017 


IS 8593 ( Part 2 ) : 2017 
Recommendations for Centralized 
Lubrication as Applied to plant and 
Machinery Part 2 Grease Lubrication 

( First Revision ) 


IS 8593 (Part 2 ) : 1988 

Recommendations for 
centralized lubrication as 

applied to Plant and 
Machinery Part 2 Grease 

Lubrication 
IS 9873 (Part 3 ) : 1999 / ISO 

8124 - 3 : 1997 Safety 
Requirements for Toys Part 

3 Migration of Certain 
Elements ( First Revision ) 


11 . 


21 Aug 2017 


21 Aug 2017 


IS 9873 ( Part 3 ) : 2017 /ISO 8124 - 3 : 
2010 Safety of Toys Part 3 Migration 
of Certain Elements (Second 

Revision ) 


| 


21 Aug 2017 


NA 


NA 


IS /ISO 10532 : 1995 Earth - Moving 

Machinery -Machine Mounted 
Retrieval Device — Performance 

Requirements 


21 Aug 2017 


| 


21 Aug 2017 


14 . 


IS 11726 : 2017 /ISO 2954 : 2012 
Mechanical Vibration of Rotating 

and Reciprocating Machinery , 
Requirements for Instruments for 
Measuring Vibration Severity ( First 

Revision ) 
IS 13360 (Part 6 /Sec 3 ) : 2017 /ISO 
75 - 1 : 2013 Plastics — Methods of 
Testing Part 6 Thermal Properties 

Section 3 Determination of 
Temperature of Deflection Under 
Load — General Testmethod 

(Second Revision ) 


21 Aug 2017 


21 Aug 2017 


IS 11726 : 1985/ISO 2954 : 

1975 Requirements for 
Instruments for Measuring 

Vibration Severity of 
Rotating and Reciprocating 

Machines 
IS 13360 (Part 6 / Sec 3 ) : 
2013/ ISO 75 - 1 : 2004 
Plastics — Methods of 
Testing Part 6 Thermal 
Properties Section 3 

Determination of 
Temperature of Deflection 
Under Load — General Test 

Method 

( First Revision ) 
IS 13363 : 1992 Automotive 

Vehicles – Air Brake 
Systems - Performance 
Requirements for Drain 

Valves 


21 Aug 2017 


21 Aug 2017 


IS 13363 : 2017 Automotive 

Vehicles - Air Brake Systems, 
Performance Requirements for Drain 

Valves ( First Revision ) 


21 Aug 2017 


21 Aug 2017 


IS 13665 : 1993 

Sedimentation in 
Reservoirs — Method of 

Measurement 


IS 13665 : 2017 /ISO 6421 : 2012 
Hydrometry — Methods for 
Assessment of Reservoir 

Sedimentation 

( First Revision ) 
IS 13961 ( Part 2 ) : 2017 /IEC 
60832 - 2 : 2010 Live Working – 
Insulating Sticks and Attachable 
Devices Part 2 Attachable Devices 

(First Revision ) 


21 Aug 2017 


1 


21 Aug 2017 


IS 13961 : 1994 / IEC 832 : 

1988 Insulating Poles 

(Insulating Sticks ) and 
Universal Tool Attachment 
(Fittings ) for Live Working 
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21 Aug 2017 


21 Aug 2017 


IS 14817 (Part 2 ) : 2017 / ISO 

10816 - 2 : 2009 Mechanical 
Vibration – Evaluation ofMachine 
Vibration by Measurements on Non 

rotating Parts Part 2 Land -Based 
Steam Turbines and Generators in 

Excess of 50 MW with Normal 
Operating Speeds of 1 500 r /min , 
1 800 r/min , 3 000 r /min 

and 3 600 r / min . 


IS /ISO 10816 - 2 : 2001 
Mechanical Vibration - 

Evaluation of Machine 
Vibration by Measurements 
on Non - rotating Parts Part 2 
Land -Based Steam Turbines 
and Generators in Excess of 

50 MW with Normal 
Operating Speeds of 1 500 
r /min , 1 800 r/min , 3 000 

r/min and 3 600 r/min . 
IS 15369 : 2003 Code of 
Practice for Construction of 

Vault (Strong Room ) 


19 . 


21 Aug 2017 


| 


21 Aug 2017 


IS 15369 : 2017 Construction of 
Vault ( Strong -Room ) - Code of 

Practice 
( First Revision ) 


20 
. 


21 Aug 2017 


NA 


NA 


IS 16305 : 2017 Cycle – Glossary of 
Terms Used in the Bicycle Industry 


21 Aug 2017 


21 Aug 2017 


IS 16323 : 2017 /ISO 25862 : 2009 
Ships and Marine Technology – 

Marine Magnetic Compasses, 
Binnacles and Azimuth Reading 

Devices 


IS 4045 : 2006 /ISO 449 : 

1997 Ships and Marine 
Technology – Magnetic 
Compasses, Binnacles and 
Azimuth Reading Devices 
Class A (Second 

Revision ) IS 9966 : 
2006 /ISO 613 : 2000 Ships 
& Marine Technology , 
Magnetic Compasses 
Binnacles and Azimuth 
Reading Devices — Class B 
(First Revision ) IS 8638 : 

2006 /ISO 2269 : 1992 
Shipbuilding — Class A 

Magnetic Compasses, 
Azimuth Reading Devices 
and Binnacles — Tests and 
Certification (Second 

Revision ) 


22 . 


21 Aug 2017 


NA 


NA 


IS 16380 : 2017 Geosynthetics - 

Method of Test for Measuring 
Geosynthetic Pullout Resistance in 

Soil 


23 . 


21 Aug 2017 


NA 


IS 16483 : 2017 Geosynthetics - 
Methods for Microscopic Evaluation 
of the Dispersion of Carbon Black in 

Polyolefin Geosynthetics 


1 24 . 


L 


21 Aug 2017 


NA 


IS 16493 : 2017 Geosynthetics - 
Method of Test for Determination of 
Pyramid Puncture Resistance of 
Unprotected and Protected 

Geomembranes 
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25 . 


21 Aug 2017 


NA 


NA 


IS 16583 : 2017 Oil of Peppermint, 
Mentha Piperita ( Indian Type ) — 

Specification 


26 . 


21 Aug 2017 


21 Aug 2017 


IS 16621 : 2017 Positive List of 
Constituents of Polyethylene and 

Polypropylene in Contact with 
Foodstuffs, Pharmaceuticals and 

Drinking Water 


IS 10141 : 2001 Positive 

List of Constituents of 
Polyethylene in contact with 
foodstuffs , Pharmaceuticals 

and Drinking Water 
IS 10909 : 2001 Positive List 

of Constituents of 
Polypropylene and its 
Copolymers in contact with 
foodstuffs , Pharmaceuticals 
and Drinking Water 
( First Revision ) 

ΝΑ 


27 . 


21 Aug 2017 


NA 


IS 16648 (Part 1 ) : 2017 
Concentrated Solar Thermal – 
Specification Part 1 Paraboloid Dish 

Concentrator 


28 . 


21 Aug 2017 


21 Aug 2017 


IS /ISO 21940 - 14 : 2012 Mechanical 
Vibration - Rotor Balancing Part 14 
Procedures for Assessing Balance 

Errors 


IS /ISO 1940 -2 : 1997 
Mechanical Vibration - 

Balance Quality 
Requirements for Rotors Part 

| 2 Balance Errors 


29 . 


21 Aug 2017 


21 Aug 2017 


IS / ISO 21940 - 23 : 2012 Mechanical 
Vibration - Rotor Balancing Part 23 

Enclosures and Other Protective 
Measures for the Measuring Station 

of Balancing Machines 


IS / ISO 7475 : 2002 
Mechanical Vibration – 

Balancing Machines 

Enclosures and Other 
Protective Measures for the 
Measuring Station 

NA 


30 . 


21 Aug 2017 


NA 


IS /IEC / TR 61850 - 1 : 2013 
Communication Networks and 

Systems for Power Utility 
Automation Part 1 Introduction and 

Overview 


21 Aug 2017 


NA 


NA 


IS /IEC 61968- 9 : 2013 Application 

Integration at Electric Utilities – 
System Interfaces for Distribution 
Management Part 9 Interfaces for 

Meter Reading and Control 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 
Bahadur Shah Zafar Marg , New Delhi -110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai 
and Branch Offices : Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati, Hyderabad , 
Jaipur, Nagpur, Patna, Pune , Kochi. Online purchase of Indian Standards can be made at 
http ://www .standardsbis. in . 


[Ref: PUB /3 /3 /2017 - 18 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director General 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली, 25 अगस्त , 2017 
का . आ . 2793( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख) के अनुसरण में भारतीय 
मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की । स्थापित तिथि । भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द होने की तिथि 
संख्या संख्या वर्ष और शीर्षक 

| रद्द होने है, अगर है, की संख्या 

वर्ष और शीर्षक 


( 4 ) 


( 5 ) 


25 अगस्त 2017 


आई एस 9500 : 2017 360 डिग्री 
रोटरी आपातकालीन चेतावनी 
रोशनी /विशेष चेतावनी लैंप - 
विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण ) 


25 अगस्त 2017 | आई एस 9500 : 1980 360 

डिग्री रोटरी आपातकालीन 
चेतावनी रोशनी लैंप विशिष्टि 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 10993 -10 : 25 अगस्त 2017 
2010 चिकित्सा युक्तियों का जैविक 
मूल्यांकन भाग 10 जलन और त्वचा 
संवेदनशील बनाने के लिए परिक्षण 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


3. 


आई एस/ आई एस ओ 10993-15 : | 25 अगस्त 2017 
2000 चिकित्सा युक्तियों का जैविक 

मूल्यांकन भाग 15 धातुओं से 
अवनति उत्पादों की पहचान और 

परिमाणन 


25 अगस्त 2017 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 13234 (भाग 2) : 
2017 / आई ई सी 60909- 2 : 
2008 श्री – फेज ए . सी . प्रणालियों 
में शार्ट - सर्किट करंट भाग 2 शार्ट - 
सर्किट करंट परिकलन हेतु बिजली 

के उपकरणों के आंकड़ें 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


5. 


आई एस 16153 : 2017/ आई एस | 25 अगस्त 2017 

ओ 684 : 1974 साबुन का 
विशलेषण - पूर्ण मुक्त क्षार ज्ञात 

करना 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 
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लागू नहीं 


लागू नहीं 


6. 


आई एस/ आई एस ओ 18431 -1 : | 25 अगस्त 2017 
2005 यांत्रिकिय कम्पन एवं प्रघात 
- सिग्नल प्रक्रमण भाग 1 सामान्य 

परिचय 
आई एस/ आई ई सी 60884-2 -5 : | 25 अगस्त 2017 
1995 घरेलू और समान कार्यों के 
लिए प्लग सॉकेट – आउटलेट भाग 
2 विवरणात्मक अपेक्षाएँ अनुभाग 5 


लागू नहीं 


लहू नहीं 


अडाप्टर्स 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9 , बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों : नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद , बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर , 
गुवाहाटी, हैदराबाद , जयपुर, नागपुर पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को 
http:// www. standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

_ [ संदर्भ: पब/ 3/ 3/ 2017-18] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 25th August, 2017 
S . O . 2793 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub - rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian 
Standards Rules , 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars 
of which are given in the second column of schedule hereto annexed has been established on the date 
indicated against it in third column . The particulars of the standards, if any , which are given in the fourth 
column shall also remain in force concurrently till they are cancelled on the date indicated against them in 
the fifth column. 

SCHEDULE 
No. & Year of the Indian 

Date of 

No . & Year of the Indian Date of 
No . Standards Established 

Establishment Standards to be cancelled , | cancellation 

if any 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


25 Aug 2017 


25 Aug 2017 


IS 9500 : 2017 360 Degree 
Rotary Emergency Warning 
Lights/Special Warning Lamps 
- Specification ( First Revision ) 


IS 9500 : 1980 
Specification for 360 

Degree Rotary 
Emergency Warning 

Lights 


25 Aug 2017 


NA 


NA 


IS/ISO 10993 -10 : 2010 

Biological Evaluation of 
Medical Devices Part 10 Tests 
for Irritation and Skin 

Sensitization 
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25 Aug 2017 


NA 


NA 


IS / ISO 10993 - 15 : 2000 
Biological Evaluation of 
Medical Devices Part 15 

Identification and 
Quantification of Degradation 
Products from Metals and 

Alloys 


25 Aug 2017 


NA 


IS 13234 (Part 2 ) : 2017 /IEC 
60909 - 2 : 2008 Short – Circuit 
Currents in Three -Phase a.c. 

Systems Part 2 Data of 
Electrical for Short – circuit 

Current Calculations 


5 . 


25 Aug 2017 


NA 


IS 16153 : 2017 /ISO 684 : 1974 

Analysis of Soaps – 
Determination of Total Free 

Alkali 


25 Aug 2017 


NA 


IS /ISO 18431- 1 : 2005 
Mechanical Vibration and 
Shock -Signal Processing Part 1 

General Introduction 


25 Aug 2017 


NA 


IS /IEC 60884 - 2 -5 : 1995 Plugs 

and Socket – Outlets for 
Household and Similar 
Purposes Part 2 Particular 
Requirements Section 5 

Adaptors 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak 
Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar Marg , New Delhi - 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , 
Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar , 
Coimbatore , Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Patna, Pune , Kochi. Online purchase of Indian 
Standards can be made at http ://www .standardsbis .in . 


[Ref: PUB /3 /3 /2017 - 18 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director General 


अधिसूचना 
s facroft , 25 347 , 2017 


T.37 . 2794 ( 37 ). — urcle # 144 alat fa 1987 # Fant , 7 shfH (1) To us ( a) ft Tucut # 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्रम 
संख्या 


अनुसूची 
स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या । स्थापित तिथि । भारतीय मानक ( कों ) जो कि । रद्द होने की तिथि । 
वर्ष और शीर्षक 

रद्द होने है, अगर है, की संख्या 

वर्ष और शीर्षक 
( 3 ) 

( 4 ) 


( 5 ) 


आई एस 9873 ( भाग 1) : 2017/ आई । 25 अगस्त 2017 आई एस 9873 ( भाग 1) : | 25 अगस्त 2017 
एस ओ 8124 - 1 : 2014खिलौनों की 

2012/ आई एस ओ 8124- 1 : 
सुरक्षा भाग 1 यांत्रिक और भौतिक 

2009 खिलौनों की निरापदता 
गुणधर्म से संबंधित सुरक्षा पहलू (तीसरा 

भाग 1 यांत्रिक एवं भौतिक 
पुनरीक्षण ) 

गुण धर्मों संबंधित निरापदता 

पहलू ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 9873 ( भाग 2) : 2017/ आई | 25 अगस्त 2017 आई एस 9873 ( भाग 2) : । 25 अगस्त 2017 
एस ओ 8124 - 2 : 2014 खिलौनों की 

2012/ आई एस ओ 8124 -2 : 
सुरक्षा भाग 2 ज्वलनशीलता (तीसरा 

2007 खीलौनों की निरापदता 
पुनरीक्षण ) 

भाग 2 जवलनशीलता ( दूसरा 

पुनरीक्षण ) 
आई एस 9873 ( भाग 4 ) : 2017/ आई । 25 अगस्त 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
3. एस ओ 8124 -4 : 2014 खिलौनों की 

सुरक्षा भाग 4 आन्तरिक एवं बाहरी 

पारिवारिक घरेलू प्रयोगार्थ स्विंग्स , 
स्लाइडे एवं सदृश गतिविधि वाले खिलौने 
आई एस 9873 ( भाग 5 ) : 2017/ आई 25 अगस्त 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
एस ओ 8124 -5 : 2015 खिलौनों की 
सुरक्षा भाग 5 खिलौनों में नियत तत्वों के 

कुल सांद्रण का निर्धारण 
आई एस 9873 ( भाग 6) : 2017आई 25 अगस्त 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
एस ओ 8124- 6 : 2014 खिलौनों की 

सुरक्षा भाग 6 खिलौनों और बच्चों के 
उत्पादों में कुछ थैलेट एस्टर ज्ञात करना 
आई एस 9873 (भाग 7) : 2017/ आई । 25 अगस्त 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
एस ओ 8124 - 7 : 2015 खिलौनों की 

सुरक्षा भाग 7 उंगली पेंट के लिए । 

आवश्यकताएँ और परिक्षण पद्धतियाँ 
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9 , बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकता, चंडीगढ़ , चेन्नई , मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद , बंगलौर, भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर, 
गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http:// www. standardsbis.in 
द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

- [संदर्भ: पब / 3/ 3/ 2017-18] 
सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 
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[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th August, 2017 


S . O . 2794 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards , particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 
particulars of the standards , if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 

SCHEDULE 
Sl. No. No . & Year of the Indian Standards Date of 

No . & Year of the Indian 

Date of 
Established Establishment Standards to be cancelled , if cancellation 

any 
( 1 ) L ( 2 ) 

(3 ) 

( 4 ) 

(5 ) 


25 Aug 2017 


25 Aug 2017 


IS 9873 (Part 1) : 2017 /ISO 8124 - | 
1 : 2014 Safety of Toys Part 1 

Safety Aspects Related to 
Mechanical and Physical Properties 

( Third Revision ) 


IS 9873 ( Part 1) : 2012 /ISO 
8124 - 1 : 2009 Safety of 
Toys part 1 Safety aspects 
Related to Mechanical and 
Physical Properties (Second 

Revision ) 


2 . 


25 Aug 2017 


25 Aug 2017 


IS 9873 ( Part 2 ) : 2017 /ISO 8124 - 

2 : 2014 Safety of Toys Part 2 
Flammability ( Third Revision ) 


IS 9873 ( Part 2 ) : 2012 /ISO 

8124 - 2 : 2007 Safety of 
Toys Part 2 Flammability 

(Second Revision ) 


25 Aug 2017 


ΝΑ 


NA 


IS 9873 ( Part 4 ) : 2017 / ISO 8124 - | | 

4 : 2014 Safety of Toys Part 4 
Swings, Slides and Similar Activity 
Toys for Indoor and Outdoor 

Family Domestic Use 


4 . 


25 Aug 2017 


NA 


NA 


IS 9873 (Part 5 ) : 2017 /ISO 8124 – 
5 : 2015 Safety of Toys Part 5 

Determination of Total 
Concentration of Certain Elemental 

in Toys 


25 Aug 2017 


NA 


ΝΑ 


IS 9873 (Part 6 ) : 2017 /ISO 8124 - 

6 : 2014 Safety of Toys Part 6 
Determination of Certain Phthalate 
Esters in Toys and Children s 

Products 


6 . 


25 Aug 2017 


NA 


NA 


IS 9873 (Part 7 ) : 2017 /ISO 8124 - 

7 : 2015 Safety of Toys Part 7 
Requirements and Test Methods for 

Finger Paints 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur 
Shah Zafar Marg , New Delhi - 110002 ; Regional Offices: Kolkata, Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices : 
Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati , Hyderabad , Jaipur, Nagpur , Patna , Pune , 
Kochi. Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www . standardsbis .in . 
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